Báo giá máy lọc nước chuyên nghiệp hà nội 


Với đội ngũ là các chuyên gia, nhà khoa học, tiễn sĩ từ Mỹ, Maxdream dẫn đầu phân 
khúc máy lọc nước tiết kiệm điện - tiết kiệm nước — tiết kiệm lõi lọc với công 
nghệ lọc nước CDI hàng đầu thế giới, cho chất lượng nước đầu ra chất lượng chuẩn 
tốt nhất (an toàn cho răng, da, quần áo và đảm bảo có thé uống trực tiếp). 


Maxdream lắp đặt hệ thống theo nhu cầu: máy lọc nước uống/nẫu ăn, bộ lọc tổng 
sinh hoạt, hệ thống lọc nước cho cả trường học / tòa nhà nhiều tầng hay các nhu cầu 
công nghiệp sản xuất / siêu tinh khiết. 


Maxdream cung cấp gói xét nghiệm nước miễn phí tại cơ quan chuyên ngành sau 
khi lắp đặt xong, khách hàng chỉ trả tiền khi nước đạt chuẩn. 


maxdream 


Giải pháp ấn tượng vì môi sinh 


CÔNG NGHỆ CDI HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI 
BẢO VỆ SỨC KHOẺ CẢ GIA ĐÌNH 


Ưu điểm: 


‹ Thân thiện với môi trường: Tiết kiệm nước thải, tiết kiệm điện năng, Tiết 
kiệm lõi lọc, không thải ra hóa chất độc hại với môi trường. 

e Không lo thay và vệ sinh lõi liên tục như các hệ thống lọc khác (161 lọc CDI 
có tuổi thọ đến 5-10 năm). Có ít lõi lọc, nên chi phí thay thế thấp. 

e Loc tốt Кё cả với các nguồn nước khó như: độ cứng cao (nhiễm cứng), nhiễm 
үбі/рһеп, nước 10, nước giếng khoan, ion kim loại nặng, chất hữu cơ, nước 
nhiều màu-mùi. 


e Có màn hình báo cáo chất lượng nước lọc trong suốt quá trình sử dụng một 
cách minh bạch và rõ ràng để gia chủ dë dàng kiểm soát, theo dõi chất lượng 
nước mả cả gia đình sử dụng. 

e Có hệ thống tự động sục rửa màng lọc và cảnh báo thay lõi lọc tự động giúp 
tăng tuổi thọ của máy lọc. 

‹ Риос chứng minh khắc phục hoàn toàn các nhược điểm các máy lọc nước 
kiểu RO, UF, Nano cả về chất lượng nước và chi phí sử dụng thời gian dài. 

“ Sån phẩm được tin dùng bởi các chuyên gia khoa học và bác sĩ. 
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Giải pháp ấn tượng vì môi sinh 


т! МАҮ ГОС МООС 


| ЖАСА АСА CHẤT U шоме 2 


Lợi ích của nước Maxdream sau lọc: 


e GIÜ lại các уі khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe (không cần sử dụng 
lõi bù khoáng, tránh gây hiện tượng thừa khoáng). 

e - Nước lọc ra thoải mái dùng cho sinh hoạt (tắm giặt — đánh răng rửa mặt — nấu 
ăn - uống trực tiếp) mà không cần phải sử dụng giải pháp lọc nào khác. 

e _ Loại bỏ tạp chất và vi khuẩn gây bệnh. 

e Giúp răng, da khỏe — Giữ quần áo bền lâu — Đồ ăn ngon — Đường ruột khỏe. 

e Máy tiền lọc tốt nhất — tạo nước đầu vào tối ưu cho cho máy điện giải, máy 
ion kiềm. 


Nhược điểm: 


• Với hệ thống lọc tổng cho sinh hoạt thì cần có bồn chứa nước đầu ra để đảm 
bảo có nước liên tục dé sử dụng (vì tốc độ lọc trực tiếp của máy không được 
nhanh). 

e Dù chi phí sử dụng sau 5 năm là tốt nhất nhưng chi phí đầu tư ban đầu cao 
hơn các giải pháp lọc truyền thống như RO, Nano, ОЕ. 

• Website chưa cập nhật danh sách đại lý, nên cần liên hệ mới biết được danh 
sách đại lý gần nhất. 
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MAXDREAM DB01 


CÔNG SUẤT 200L -300L/NGÀY 
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Giải pháp ấn tượng vì môi sinh 
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Giá sản phẩm tham khảo: 


e Máy lọc gia đình: từ 8 triệu 

e Máy lọc nước mưa (độc quyền): 14,8 triệu 

e Máy lọc tổng cho nhà phố (biệt thự/lâu đài: từ 74 triệu. 

“ Máy lọc nước công nghiệp / siêu tinh khiết / nhà xưởng sản xuất: khảo sát 
theo yêu cầu — có cam kết chất lượng nước tiêu chuẩn quốc tế. 


THÔNG TIN LIÊN HỆ: 


e CÔNG TY CÔ PHAN MAXDREAM 

e Dia chỉ văn phòng tông: Nhà số 96, đường 10, khu nhà ở Đông Nam, khu đô 
thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phó Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

e Hotline: 0888 870 968 

• Website: https://maxdream.vn/ 


[Cập Nhật Mới Nhất] Máy Lọc Nước Công Nghiệp Giá Bao Nhiêu? 

Máy lọc nước công nghiệp giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá mới nhất từ Karofi Việt Nam. 
Đảm bảo sự đầu tư thông minh cho nguồn nước sạch! 

Báo giá máy lọc nước công nghiệp tại Hà Nội [Cập nhật 2021] 

Bạn muốn mua máy lọc nước công nghiệp tại Hà Nội nhưng lại chưa có nhiều kiến thức về 
vấn đề này? Bạn muốn chọn địa chỉ cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp 
lý? VITEKO là một trong những gợi ý hoàn hảo nhất dành cho bạn. 

Báo giá 8+ máy lọc nước RO công suất lớn công nghiệp và 4 lưu ý chọn mua 

Máy lọc nước RO công nghiệp công suất lớn 30L/H, 50L/H, 80-100L/H, 1000-50001/Н nào 
tốt? Báo giá và lưu ý chọn mua hệ thống lọc nước tổng công nghiệp uy tín 

Bảng giá máy lọc nước công nghiệp mới nhất năm 2023 

Với ngành công nghiệp phát triển như hiện nay thì việc sử dụng máy lọc nước công nghiệp 
ngày càng phổ biến аё đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch với số lượng lớn 

Báo giá hệ thống máy lọc nước RO công nghiệp công suất lớn 

Báo giá hệ thống máy lọc nước RO công nghiệp chỉ tiết từng sản phẩm với công suất lớn 
nhỏ cụ thể đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. 

Báo Giá Máy lọc nước công nghiệp RO-UF [Cập Nhật 2023] 

Tư vấn lắp đặt máy lọc nước công nghiệp cho gia đình, sản xuất, công nghệ RO, UF, EDI. 
Hệ thống được thiết kế tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, đảm bảo về 
chất lượng, bảo hành dài hạn. Ват để xem chỉ tiết. 

Máy lọc nước tại Hà Nội Uy Tín - Hàng Chính Hãng Giá Tận Gốc 

Làm thế nào аё chọn được một chiếc máy lọc nước tại Hà Nội uy tín, chất lượng, giá cả 
phải chăng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

Hệ thống lọc nước công nghiệp tại Hà Nội giá tốt 

Lọc Nước Newlight | Địa chỉ сипа cấp hệ thống lọc nước công nghiệp tại Hà Nội uy tín chất 
lượng đáp ứng được tất cả các tiêu chí hệ thống nước sạch. 


Bảng Giá Máy Lọc Nước Karofi Tháng 2 Năm 2024 
Bảng giá máy lọc nước Karofi dưới đây được liệt kê theo các dòng máy lọc nước của 
Karofi, mỗi dòng mang những đặc điểm, tính năng nỗi bật riêng. Bảng giá này 


